Gemeente leudal 



GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Leudal. 


Nr. 18843 

4 maart 
2015 


Gemeente Leudal - tijdelijke verkeersmaatregelen in Horn 

In verband met grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct de Fransche berg gelegen 
over de N280 wordt de Beegderweg in Horn tijdelijk afgesloten voor al het verkeer, behalve voor fietsers, 
bromfietsers en voetgangers. 

Wanneer geldt de afsluiting 

De afsluiting vindt plaats vanaf maandag 20 april 2015 tot zaterdag 4 juli 2015 of zoveel langer dan wel 
korter dan noodzakelijk is.Gedurende de werkzaamheden zal het verkeer en de lijndienst van Veolia 
worden omgeleid. 

Toegankelijkheid te voet 

Voor fietsers, bromfietsers en voetgangers is het wel mogelijk om gebruik te maken van het viaduct 
gelegen op de Beegderweg te Horn. Fietsers en bromfietsers dienen hiervoor wel af te stappen en het 
viaduct te voet over te steken. 

Uitzondering toegankelijkheid voetgangers 

Tijdens bepaalde werkzaamheden aan het viaduct is het ook voor fietsers, bromfietsers en voetgangers 
niet mogelijk om gebruik te maken van het viaduct. De fietsers, bromfietsers en voetgangers dienen 
dan gebruik te maken van de aangegeven omleidingsroute. Wanneer deze bepaalde werkzaamheden 
plaats vinden, wordt nog nader bekend gemaakt door de aannemer. Informatie hierover zal onder an¬ 
dere te vinden zijn op de facebookwebsite www.facebook.com/onderhoudkunstwerkenlimburg en op 
de gemeentelijke site van de gemeente Leudal. 

Uitvoering werkzaamheden 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV in opdracht van 
de provincie Limburg. 

Ter inzage 

Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 05 maart 2015 voor 6 weken ter inzage in het 
gemeentehuis van Leudal. Tevens is het besluit online gepubliceerd in de Staatscourant. Gedurende 
de inzage termijn kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend. 
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